
PHONOLA ^ S. A. F1MI). -—* Mod. 659/F. — Media frequcnza: 470 kHz* 
VALVOLE; VI — ©P7G; V2 — 8AQG; V3 = 6BNBG; V4 = 6V6G; VS = SY3G. 
















































































































































































































































